A 


Inz. Stanisiaw 


Gontarski 


ur. 13. X. 1894 r., zm. 24. VI. 1940 r. w Oranierburgu. 


Niech Cię Bóg w niebie darzy łaski swemi 
Za szczęście, które dałes nam na ziemi. 


Żona i Córka. 
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